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den  gleichen Widerspruch.    Ebenso,  wenn u zu   beiden Seiten grosser als c ware.
Endlich fiigen wir noch hinzu:
VIII. Die Gleichgewichtsflache der gespannten Mem-bran hat, wenn sie nicht eben ist, iiberall eine sattelformige Kriimmung.
Denn das Product der beiden Hauptkriimmungen (das Gauss'-sche Kriimmungsmaass) ist nach einer bekannten Formel:
und wegen ^/ u = 0 haben
82 u
, und
immer entgegengesetzte Zeichen.
§. 112. Die Gleichung der schwingenden Membran.
In mehrfacher Hinsicht anders wie die Differentialgleichung d u = 0 verhalt sich die DitFerentialgleicllung cler schwingen-genden Membran
(1)                               z/w + k*u = O2).
Ein wesentlicher Unterschied stellt sich schon bei folgender Betrachtung heraus:
Wenn wir in der Formel §. 110 (4) w = u setzen, und an-nehmon, dass u der Gleichung (1) geniige, so ergiebt sich, wenn u